STATE OF SOUTH AUSTRALIA. 


BULLETIN No. 11 of | 1958. 


‘BULLDINGS COMPLETED 


| pope capt eer En 


Quarter Gees dune 


| Year ended June 


The above total of 40,687 includes persons engaged in the various trades as follows:- 


Electricians 500, Plumbers 818, Builders! Labourers 1,832, Other 1,871. 


‘ee 


Kind of Building 
1956 | et | 1958, 1953 | 1954 | 1955 1956 1957 | 1958 
| HOUSES - Brick, stone etc, ade No, 4 ie 4216 | - 410 = 204 i Ae580) Fas 846 | | 4,368 | <Agy20 « “Aeaer 4,750 
te Now. | "380 | ”307 324 | «61,397 | 1,380 , 1,293 | 1,480 | 1,415 | T2523 
Fibro Cement aor oNGne 301 | 202 |! 238 | 933 | Aes 543) | yd th eae 898 
be Now | ae 58 | 19 313 | 289 | SH || 258 | 248 | 301 
| : | | sa 
Weatherboard & Other ae No. 2T | 27 18 1,677 | 4,540 (ge | t1iGe IT | 85 
be Now | 6 | 5 | ion Ba 51 | At | 32 | 39 49 
a al - 
FLATS - Dwelling units ae Noe | 4 | 93 | 78 | 5o. | 99 105s 86 | 230 | 372 
| | | pan | | | | | 
HOTELS, GUEST HOUSES, etc. Sa Os, 4 | ap 3 | 4 | 44 15 13 | 7 | 14 
oe —1 = vee? -~ oS 4h oe at a ee PR ely ere 2 pera. 4 Se peer eeS {Sey = 
TOTAL Ss ERC. ae No. TD ee yO Gig oat Hgeac: || Bs 924 | 5,807 |; 6,050 | te | 6,176 
be New | Ao oO ANG ty 161 A reO ie eo IO Oe eee 
Ga De Nos | 15989 7,805 | 4,957 | 9,007 7,644} 7,458 | 7,820 | 7,430 | 7,989 
ae be £000 | 6,268 | 5,872 , 6,365 | QP OTT, 20,852 | 21,246 | 23,913) 23,694 | 26,178 
| | | mpi Lane | 
FACTORIES ae Now UO3) 34 | Zt 55 TO 105 178 | 143 143 
SSS gC00 2,168 | a2 358 6325) 1591 1 45467 | AGAeor 270244) 2,516 
| | es | ae a serie ae 
OTHER NW BUILDINGS ae No, 200; “191 | 159 | <AT6 582 | 694 | 652 | 685 | 665 
na OS m2 Ns aims 213 me Sys rer 1 eee oe ees icles ya eee 2 
TOTAL NEW BUILDINGS ae be “Nos: Py GA a Sen, OROW 4 ay 1S 9,538 Cd02 1 85257 le 6 fe50 B 5258 | 85797 
De a. be 8000 10,029, 8,550 9,774 25 ,885 26,108 27,081 | 33, UNE 8385990 38,047 
ag ACTUALLY ‘WORKING ON JOBS ON LAS? ‘WORKING DAY*-  ttitst—‘“‘=~s~s~™~S 
JUNE_1958 June 1954; 11,036 
Contractors and Sub-contractcers 2,675; Wage Earners 8,012; Total 10,687 4956 41,258 
1955, 10,876 
1954, 410,038 
* Excluding those engaged only in minor repairs, etc., and own home builders, Le 9,371 


rere 35 088, Bricklayers 1 5651, nee 927 


ed lee en Lt 


: er _BULLDINGS COMMENCED ee ee UNDER CONSTRUCTION 
Kind of Building leech ee eee rams i _~30TH JUNE 
__ Quarter ended June (lea endo uies e e eeee a 
i aa ae ee 1957 ) i958 one 1957 | 1958 ii 

“HOUSES - ~ Brick, roe etc. ae Noe | 45104. 4,127 | 1,323 4,937 ice De easy 3,132 3,080 
b. No. 407 318 | 265 | 1,734 1,439: 1,149 | 1,981; 1,997 1,623 

Fibro Coment as No. 21.192 153 | 14254 790 | 151 | 588 Bay 216 

b. No. 68 | 7A 50 | 290 | 292 | 244 28) 282 225 

Weatherboard & Other a. No. | 25 | 26 | | 112 | 94 78 | 23 | 19 12 

Be Now | 12 | oy 9 50 48 | 25, | 49 | a ae 43 

| FLATS — Dwelling Units as No. | 8 : {2 | A>) 135 | 2/5) A499 4 O4 | 184 | 3411 
| HORELS, GUEST HOUSES, etc. ae No. | oad) 4 | € nh Ta 41 | 8 | 8 8 
TOPAL DWELLINGS, etc. epeon © 48th Gistpes J) 14630 a 6,445 | 51355 6,033 i 4,103 | 3,746 3,627 
| be No, OU te Dee SNe Ney Cn oe yee ene ee er 1,891 
| ee ieee Uren 1,918 ; t,817 | 1,954 7 8,519 aa Gi ease 6,046 5,518 
| ae bs £000 6,346 | 6,006 , 6,311 26, 608 22,582 23,992 19,857 | 19,232 17,610 
| FACTORIES ae No. 31 | 25 | 14 | 158 120 108 Ts 72 ay 
| £00C AAG a) Wagctiee, . 0 6128e | Nee 2,733 3,060 | 1,096 2,367 | 3,509 2,116 
| OTHER NEW BUILDINGS ae NOs ee. Te) 150 i 697 | SACU ! 640 355 351 (327 
| £000 By Ste Ge 1609) 35121 fail 6,246 105571 14,772 14,051 | 15,611 
| TOLAL NEW_BULLDINGS ae bd» New yiebs B2;01d 2,125) OTA 5945 | 85209 |" GrBisn)) 9 G,4eol 9 | =a eee 
as be £000 95590 1,929 9,560 43,202 31,888 | pe: : 365996"! “365792 35.337 


a. By Building C Contractors, De ae niga. inrelistese. 


N.B. 


exclude 360 Migrants! flats converted in 1953. 


Bureau of Census & Statistics, 
68 Grenfell St., ADELAIDE. 
19th September, 1958. 


A.W. BOWDEN, 
Deputy Cunmonwealth Statistician 


& - Government, Statist. — 


Completions of Tota ol Dwellings shown on page 1 include Emergency dwellings prior to 1954 (ncne having been constructed thereafter) but 


